IECZYSŁAW RITTERSCHILD 


Ayent Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń, Dyrektor Towarzystwa Zaliczkowego w Przemyślu, 


przeżywszy lat 01, opatrzony Świętemi Sakramentami, zasnął w Panu dnia 
3 Sierpnia 1890 roku. 
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Pogrzeb odbędzie się we Wtorek dnia 4 Sierpnia b. r. o godzinie 5 po południu z dome 
przedpogrzebowego na Cmentarzu w Krakowie. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odbędzie się w Kościele OO. Reformatów we Środę dnia 5 Sierpnia b. r. o godzinie 8 rano. 


